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FMGT S.A. 

Societe anonyme 

5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg 
B185884 

Auszug zur Veroffentlichung 

Bestellung, Erneuerung, Ablauf des Mandats der Mandatare, der 
Prufungsbeauftragten der Geschaftsbuchfuhrung und/oder des Depositars 


FMGT S.A. hat am 20/01/2017 folgende Informationen beim Handels- und Firmenregister eingereicht: 

Prufungsbeauftragter der Geschaftsbuchfuhrung 

Loschungseintragung 

LUX-FIDUCIAIRE S.a.r.l. 

Eingetragen unter Nummer B65819 
Amtsausfuhrung Commissaire aux comptes 
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